本装置がサポートしている内蔵タイプのオプションデバイスの増設方まやシステムが提供するを種機能の 
設定方法について説明します。 


内蔵ォプションの取リ付け卜 

巨103の設定と磕認(^148ぺ 


140ページ） . 内蔵オプションの取り付け-取り外し方法を説明 

しています。 

-ジ） . 内蔵オプションの取りがけ-取り外しの後に八一 

ドウエアの構成情報を保存したり、磕認したりす 
る方法を説明しています。 
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内蔵オプションの取 D 付け 


本体に取りがけられるオプションの取り付け方法およびを意事項について記載しています。 

M-O • オプションの取り付け/取り外しはユーザー個人でも行えますび、この場合の本体およ 
び部品の破損または運用した結果の影響についてはその責任を負いかねますのでご了承 
ください。本装置について詳しく、専門的な知識を持った保守サービス会社の保守員に 
取り付け/取りがしを行わせるようお勧めします。 

• オプションおよびケーブルは NEC び指定する部品を使用してください。指定 m がの部 
品を取り付けた結果起きた装置の誤動作または故障-破損についての修理は有料となり 
まず。 


安き上の注意 


安全に正しくオプションの取り付け/取り外しをするために次のを意事項を必ず守ってくだ 
さい。 





( 1)0 
A A 

装置を安全にお使いいただくために次のま意事項を必ずお守りください。指示を 
守5ないと、人び死こずる、または重傷を負うおそれびあります。詳しくは 、 iii 
ぺー ジ拟降の説明をご覧ください。 

• 自分で分解•修理•改造はしない 

• リチウム電池を取りがさない 

• プラグを差し込んだまま取り扱わない 


A ミ主意 

装置をま全にお使いいただくために次のま意事項を必ずお守りください。指示を 
守5ないと、义傷やけびなどを負うおそれや物的損害を負うおそれびあります。 
詳しくは、 m ぺージ ly 降の説明をご覧ください。 

A0 

A 爪 

• カバーをがしたまま取り付けない 
• 指を挟まない 
• 高温ま意 


• 落下注意 

• 装置を引き出したが態にしない 
• 中途半端に取り付けない 
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静電気が策について 


本体内部の部品は静電気に弱い電子部品で構成されています。取り付け/取り外しの際は静 
電気じよる製品の故障に十分を意してください。 

•リストストラップ(アームバンドや静電気防止手袋など)の着用 

リスト接地ストラップを手首に巻き付けてください。手に入らない場合は部品を触る前 
に崖体の塗装されていない金属表面に触れて身体に蓄積された静電気を放電します。 
また、作業中はを期的に金属表面に触れて静電気を放電するようにしてください。 

• 作業場所の確認 

-静電気防止処理が施された床、またはコンクリートの上で作業を行います。 

-カーペットなど静電気の発生しやすい場所で作業を行う場合は、静電気防止処理を 
行った上で作業を行ってください。 

• 作業台の使用 

静電気防止マットの上に本体を置き、その上で作業を行ってください。 

• 着巧 

-ウールや化学繊維でできた服を身につけて作業を行わないでください。 

-静電気防止靴を履いて作業を行ってください。 

-取り付け前に貴金属脂輪や腕輪、時計など)を外してください。 

• 部品の取り扱い 

-取り付ける部品は本体に組み込むまで静電気防止用の袋に入れておいてください。 
-を部品の緣の部分を持ち、端子や実装部品に触れないでください。 

-部品を保管•運搬する場合は、静電気防止用の袋などに入れてください。 


システムの拡張 
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取り付け/取 0 かしの準備 


部品の取り付け/取り外しの作業をする前に準備をします。 

卓上に設置している場合 

本体を卓上に設置している場合の手順について説明します。 

1 . 本体の電源を OFF ( POWER ランプ消の）にする。 

2 . 本体に接続しているすべてのケーブルお 
よび電源コードを取り外す。 

3. ネジ1本をかす。 




卜 、ソプ カバーを取り付けるときは、 
トップカバーにあるフックが本体の 
フレームにある穴に引つかかるよう 
にして取りがけてください。 
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ラックに設置している場合 


本体をラックに設置している場合の手順について説明します。ラックからの取りかしは1人 
でちできますが、なるベ<複数をで行うことをお勧めします。 



A ミ主意 


A 60 

装置をま全にお使いいただくために次のま意事項を必ずお守りください。指示を 
守5ないと、义傷やけびなどを負うおそれや物的損害を負うおそれびありまず。 
詳しくは、 m ぺージ ly 降の説明をご覧ください。 

• 落下ま意 

• 装置を引き出したが態にしない 

• カバーをがしたまま取り付けない 

• 指を挟まない 


2章の「取り外し手順」を参照して本体をラックか6取りかし、じょうぶで平6な机の上(こ置く。 


I 本体を引き出したまま放置しないでください。必ずラックか5取りがしてくださし、。 

2. ネジ1本を外す(前ページの手順3参照)。 

3. トップ カバーを 取り外す。 

くぼみの部分に指をかけてスライドさせてください（前ぺージの手順4参照)。 


トップカバーを取りがけるときは、 
トップカバーにあるフックが本体の 
フレームにある穴に引つかかるよう 
じして取り付けてください。 
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フ□ントべゼルを取り付けるときは、フ□ン 
卜べゼルの左端のタブを本体のフレームじ 
引っかけるようにしながら取りがけます。取 
り付けた後はセキュリティのためにち车一で 
□ツクしてください。 


フレーム 
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巧り付け/取りかしの手順 


次の手順に従って部品の取り付け/取り外しをします。 

DIMM 

DIMM (Dual Inline Memory Module ) は、本体のマザーボード上の DIMM ソケットに取りが 

けます。 

マザーボード上には DIMM を取り付けるソケットが3個あります。 

■: メモリは最大1 GB まで搭載できます。 

面 

— "〇 • DIMM は大変静電気に弱い電子部品です。本体の金属フレーム部分などに触れて身体の 
静電気を逃びしてか5ボードを取り扱ってください。また、ボードの端子部分や部品を 
素手で触ったり、ボードを直接机の上に置いたりしないでください。静電気に関する説 
明は141ぺージで詳しく説明しています。 

• NEC で指定していない DIMM を使用しないでください。サードパーティの DIMM など 
を取り付けると、 DIMM だけでなくサーバ本体び故障するおそれびありまず。また、こ 
れ5の製品び原因となった故障や破損についての修理は保証期間中でち有料となりま 
ず。 


DIMM の増設順序 

DIMM は、 DIMM 番号のルさい順に増設します。 


DIMM #2 



マザーボード 


出荷時には 、 DIMM #1に DIMM を搭 
載しています。 


システムの拡張 


14己 



































































取り付け 

次の手順に従って DIMM を取りがけます。 


1. 142ページを参照して準備をする。 

2. 取りがける DIMM ソケットの両端にある 
レバーを左ち(こ広げ、 DIMM をソケット 
にまっすぐ押し} A む。 

I チェック I 

DIMM の向きにを意してください。 
DIM M の端子側には誤挿入を防止する 
ための切り欠きがあります。 

DIMM が DIMM ソケット(こ差し込まれる 
とレバーが自動的に閉じます。 

3. 手順1で取り外した部品を取り付ける。 

4. SETUP を起動して 「Advanced」 メニュ ー 
の 「Memory Configuration」 で増設した 
DIMM が BIOS か6認識されていること 
(画面に表示されていること）を確認する 
(1 己1ページ参照)。 



己. 「Advanced」 メニユーの 「Reset Configuration Data」 を 「Yes」 にする。 

八ードウエアの構成情報を更新するためです。詳しくは150ページをご覧ください。 









取り外し 

次の手順に従って DIMM を取り外します。 


^ • 故障した DIMM を取り外す場合は、 ESMPRO で表示されるエラーメッセージを確認し 

て、取り付けている DIMM ソケットを確認してください。 

• DIMM は最低1枚搭載されていないと装置は動作しません。 


1. 142ページを参照して準備をする。 

2. 取り外す DIMM のソケットの両側じある 
レバーを左ちにひろげる。 

□ックが解除され DIMM を取り外せま 
す。 

3. 手順1で取り外した部品を取り付ける。 

4. 「 Advanced 」 メニューの 「Reset 
Configuration Data 」 を 「 Yes 」 にする。 

八ードウエアの構成情報を更新するため 
です。詳し<は150ページをご覧くださ 
い。 

己.故障した DIMM をを換した場合は、 
「 Advanced 」 メニューの 「Memory 
Configuration 」 で 、 「Clear DIMM 
Errors 」 を選び、 < Enter > キーを押す。 

エラー情報をクリアするためです。詳し 
くは1日1ページをご覧ください。 
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BIOS の設定と確認 

Basic Input Output System 旧 lOS ) からの八ードウエアの状態磕認や設定の変更方まじついて説明しま 
す。 


BIOS 設定の変更や磕認にはユーティリティ 「 SETUP 」 を使用します。このユーティリティは本装置内のフ 
ラッシュメモリに標準でインストールされているため、専用のユーティリティなどがなくても実行できま 
す。 

SETUP で設定される内容は、化荷時に本装置にとって最も標準で最適な状態に設をしていますのでほとん 
どの場合において SETUP を使用する必要はありませんが、次の場合に起動して設定を変更する必要があり 
ます。 

• システム内の構成情報をリセ、ソトしたい場合(一150ページ） 

• メモリを取りがけ（または取り外した）場合卜151ぺージ） 

• POWER スイ、ソチの機能を無効じする場合(一152ページ） 



管理コンピュータを本体前面にあるシリアルポート （ COM 目）じ接続し、本体の電源を ON にすると管理コ 
ンピュータの画面に POST ( Powe「On Self - Test ) の実行内容が表示されます。 

しばら<すると、次のメッセージが画面左下に表示されます。 


Press <F2> to enter SETUP or Press <F12> to Network 


ここでく F 2> 羊一を押すと、 SETUP が起動して Main メニュー画面を表示します。 


n-O うまく起動できなかった場合は保守サービス会社まで連絡してくださし、。 
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キ_と画面の説明 


羊ーボード上の次の丰一を使って SETUP を操作します（丰一の機能じついては、画面下にも表示されてい 
ます）。 


サブメニューがあることを示す 


現在表示しているメニューを示す 


設定項目. 


xBiosseti^utmi 


► System Management 

► Console Redirection 


Event Log Configuration 
BMC IRQ: 

[IRQ 10] 

AC LINK: 

Temperature Sensor; 

[Last State] 

[Enabled] 

Post E rror Pause 

Boot Monitoring: 

[Enabled] 

[Disabled] 


FI Help 
Esc Exit 



Item Specific Help 


Displays System ar 
revision infomatioi 


Select Item -/+\ Change Values F9 Setup Defaults 

Select Menu En^ Select k Sub-Menu FIO Save and Exit 


オンラインヘルプ 
ウインドウ 


パラメータ（選択ずると文字が反転する） 


丰一の機能説明 


カーソルキー （ t 、 i ) 

カーソルキー（卜、一） 
<— >キー/<十> 丰一 

< Enter > キー 
< Esc > キー 
< F レ丰一 


<ド9>丰一 
< F 10>+- 


画面に表示されている項目を選択します。文字の表示が反転している項目が現在選択さ 
れています。 

Main や Advanced 、 Security 、 Server 、 Boot 、 Exi 惦どのメニューを選択します。 
選択している項目の値(パラメータ）を変更します。サブメニュー（項目の前に「►」がつ 
いているもの）を選択している場合、このキーは無効です。 

選択したパラメータのみ定を行うときに押しまず。 

ひとつ前の画面に戻ります。押し続けると 「 Exit 」 メニューに進みます。 

SETUP の操作でわか6ないことがあったときはこのキーを押してください。 SETUP の 
操作についてのヘルプ画面が表示されます。 < Esc > 丰一を押すと、元の画面に戻りま 
す。 

現在表示している項目のパラメータをデフォルトのパラメータに戻します（出荷時のパラ 
メータと異なる場合があります）。 

設定したパラメータを保ちして SETUP を終了します。 
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操作手順 


オプションの増設を行った際などに変更が必要となる操作手順についてのみ記載します。そ 
の他の項目に関する説明は記載していません。化荷時の状態から変更しないでください。 

I M-O 本書で記載している項目似がの操作や設定の変更をしないでください。本体び正しく動作し 
なくなるおそれびありまず。 


システム内の構成情報をリセットする 

システム内に保存されているシステム構成情報 (Configuration Data ) をリセ、ソトしたい場合 
は、 U 下を参照してください。 

• 選択するメニュー 


「 Advanced 」 一 「Reset Configuration Data 」 


Phoenix BIOS Setup Utility 




Item Specific Help 

► PCI Configuration 


^ Peripheral Configuraion 

Additional setup 

► Memory Configuration 

menu to configure 

、 義 j -.. L 一 1 

[Reset Configuration Data: [No] ) 

PCI device. 

、 - 

Memory/Processor Error [Enabled] 


Boot-time Diagnostic Screen: [Disabled] 




t Select Item 



F9 Setup Defaults 
FIO Save and Exit 


• 構成情報のクリア方法 

「Reset Configuration Da ね」を選択(八イライト）してく Enter 〉 羊一を押し、 SETUP を終 
了してください（この後の r 終了方法」を参照してください）。再起動し、構成情報がクリ 
アされます。 
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メモリの状態を確認/変更する 


ここで示す手順で Dual In-line Memory Module ( DIMM ) の取りがけ状態の確認やエラー情 
報の消去をすることができます。 

• 選択するメニュー 



ステータスの 確認方法 

「Memory Size 」 で搭載しているメモリの総容量をチェックできます。 

「DIMM Group #n Status 」 の欄ではそれぞれのソケ、ソトに搭載されて DIMM の状態が磕 
認できます （ rn 」 は DIMM のソケット番号を示します。前述の r 内蔵オプションの取り付 
け」の 「 DIMM 」 を参照してください）。 

Normal : 正常に取りがけられている。 

Not Installed : 取り付けられていない（取り外されている）。 

Disabled : 正しく取り付けられていない。 

磕認を終えたら、 SETUP を終了してください（この後の r 終了方法」を参照してくださ 
い)。 

エラー情報のクリア方法 

「Clear DIMM Errors 」 を選択(八イライト）してく Ente 「> 丰一を押し、 SETUP を終了して 
ください（この後の r 終了方法」を参照してください）。再起動し、エラー情報がクリアさ 
れます。 
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POWER スイツチ機能を無効にする 


本体前面じある POWER スイッチの機能を無効じすることにより、不用意なスイッチ操作に 
よる電源0 F F を防ぐことができます。 

• 選択するメニュー 

「Security」 一 「Power Switch」 


Phoenix BIOS Setup Utility 
Security 


User Password 
Administrator Password 
Set User Password 
Set Administrator Password 


Fixed 址 sk 


ird on boot: 
lisk boot sector; 


Secure Model 
Secure Mode HotKey: 

Ctrl +Alt + 

Secure Mode Boot; 
Video Blanking: 
Floppy Write Protect: 


Set 

Set 

r i 北だ Ui 
Enter] 


[Disabled] 

[Normal] 


[Disabled] 

[Enabled] 


[Disabled] 

[Disabled] 

[Disabled] 


Power 


Switch: 


[Enabled ]】 


Item Specific Help 


Controls access to 
the system at boot. 

It is also used to 
unlock the system 
while in secure mode. 
User passoword cannot 
beset until the 
Administrative 
password has 
been set. 


Help 


t i 


Select Item 
Select Men 。 


Change Values 
Select ► Siib~Menu 


F9 Setup Defaults 
FIO Save and Exit 


• 操作方法 


[Power Switch」 を選択(八イライト）してく Ente「> 羊一を押します。表示されるメニュー 
から 「Disabled」 を選択して SETUP を終了してくださいにの後の「終了方法」を参照して 
ください）。本装置が再起動し、システム構成情報が更新されます。 

「Disabled」 に設定すると、 POWER スイ、ソチを使って装置の電源を OFF の状態から ON に 
することはできますが、 ON の状態から OFF にすることはできなくなります。電源の OFF 
は Management Console から行ってください。 














終了方法 


SETUP を終了させる方法について説明します。 

• 選択するメニュー au 下のメニュー m 外は使用しません） 

「Exit」 一 「Exit Saving Changes」/「Exit Discard Changes」/「Load Setup Deraults」 

[ Phoenix BIOS Setup Utility 1 


Advanced 



• 説明 

— Exit Saving Changes 

新たに選択した内容を CMOS (不揮発性メモリ）内に保存して SETUP を終わらせる時 
に、この項目を選択します。 Exit Saving Changes を選択すると、磕認の画面が表 
示されます。 

ここで、 「Yes」 を選ぶと新たに選択した内容を CMOS 坏揮発性メモリ）内に保存し 
て SETUP を終了し、システムは自動的にシステムを再起動します。 

— Exit Discard Changes 

新たに選択した内容を CMOS (不揮発性メモリ ） 内に保存しないで SETUP を終わらせ 
たい時にこの項目を選択します。 

ここで、「N0」を選択すると、変更した内容を保をしないで SETUP を終わらせること 
ができます。 「Yes」 を選択すると変更した内容を CMOS 内に保存して SETUP を終了 
し、システムは自動的にシステムを再起動します。 

— Load Setup Defaults 

SETUP のすベての値をデフォルト値に戻したい時に、この項目を選択します。 Load 
Setup Defaults を選択すると、磕認の画面が表示されます。 

ここで、 「Yes」 を選択すると、デフォルト値に戻ります。 「No」 を選択すると Exit メ 
ニューの画面に戻ります。 
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八ードウエア構が情報の復旧 


BIOS の設定値を間違って変更してしまった場合は、シリアルポートに接続された管理コン 
ピュータの画面に何も表示されなくなることがあります。このようなときは、 U 下の手順で 
八ードウエア構成情報を元に戻してください。 


CMOS のクリア〜コンフィグレーションジャンパスイッチ〜 

目 IOS セットアップユーティリティ 「SETUP」 の設定内容は CMOS に保をされます。この 
CMOS に保存されている内容は次の方までクリアすることができます。 

M-O • CMOS の内容をクリアすると SETUP の設定内容びすべて出荷時の設定に戻ります。 

• その他のスイッチの設定は変更しないでください。本体の故障や誤動作の原因となりま 
す。 





(S)0 

A\ 

表 

装置を安全にお使いいただくために次のま意事項を必ずお守りください。指示を 
守5ないと、人び死こずる、または重傷を負うおそれびあります。詳しくは、 iii 
ぺー ジ ly 降の説明をご覧ください。 

• 自分で分解•修理•改造はしない 

• リチウム電池を取りがさない 

• プラグを巧かずに取り扱わない 


A 注意 

A 0 

装置を安全にお使いいただくために次のま意事項を必ずお守りください。指示を 
守5ないと、义傷やけびなどを負うおそれや物的損害を負うおそれびあります。 
詳しくは、 iii ぺージ ly 降の説明をご覧ください。 

• 中途半端に取り付けない 

• カバーをがしたまま取り付けない 

• 落下注意 

• 装置を引き出したが態にしない 

• 指を挟まない 

• 高温ま意 

• ラックび不安定な状態でデバイスをラックか5引を出さない 

• 複数台のデバイスをラックか5引き出したが態にしない 
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n-O 本体内部の部品は大変静電気に弱い電子部品です。本体の塗装されていない金属フレーム部 
分などに触れて身体の静電気を逃がしてか5取り扱ってください。内部の部品や部品の端子 
部分を素手で触5ないでください。 


1. 142ページを参照して準備をする。 

2 . ジャンパスイッチの設定を変更する。 


ド 
I •ク 


体のジャンパピン（ピン1 1-12) に付いているクリップを使用してください。 
クリツプをなくさないようま意してください。 



CMOS の内容の保護/クリア用ピン （ 1 -2 ピン） 

2つのピンをショート： CMOS の内容をクリアする 
2つのピンをオープン： CMOS の内容を保護する（出荷時の設定） 

3. 本体を元どおり(こ組み立てて POWER スイ、ソチを押す。 

4. POST を終了した6、電源を OFR こする。 

已. ジャンパスイッチの設定を元(こ戻した後、もう一度電源を ON (こして設定し直す。 

回 


クリップをなくさないためにも使用後 
はジャンパピン 11-12 に差し込んでおい 
てください。 




ピン 11-12 


システムの拡張 
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BIOS 設定値のリ□ー ド 

巨 IOS の SETUP ユーティリティの 「Load Setup Defaults」 で設を内容をデフォルト値に戻し 
た時や管理コンピュータの画面に何も表示されない時に保守-管理ツール CD-ROM を使って 
目 IOS 設定値をリ□ー ドする必要があります。 

W 下の手順に従ってリ□ー ドしてください。 

1. 管理コンピュータのシリアルケーブルを本体のシリアルポート ( COM 目)(こ接統する。 

2. 本体前面の POWER スイ、ソチを押す。 

3. 添付の r 保守-管理ツール CD - ROM 」 を本装置の CD - ROM ドライブ(こセットする。 

4. 電源を OFF / ON してシステムを再起動する。 

リブート後、目 IOS の設定値がシステムにリ□ー ドされ、管理コンピュータの画面上(こメインメ 
ニューが表示されます。 

]：>(上で完了です。メニューを終了後、「保守•管理ツール CD - ROM 」 を CD - ROM ドライブか6取り 
化して再起動してください。 



